MATEUSZ RAŻNY 


Właściciel młyna w Raciborowicach, 
przeżywszy lat 55, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł dnia 12 Lipca 1877 r. 
o godz. 5 rano. 


Stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Pobożnych na wyprowadzenie 

zwłok w Piątek d. 13 b. m., o godz. 8 wieczór, z domu pod L. 15 do Kościoła parafialnego 

w Raciborowicach, oraz na pogrzeb na tamtejszym Cmentarzu w Sobotę d. 14 b. m. o godz. 8 rano 
odbyć się mająey. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


